ZYGMUNT 


DUIKA 


MGR INZ. METALURG 


NAJUKOCHANSZY NASZ MAZ, BRAT, TATUS, DZIADZIUS I WUJEK 


emerytowany, wieloletni pracownik ,PRODLEWU” w Krakowie, Główny Specjalista, odznaczony 


Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami, 


DOBRY I PRAWY CZŁOWIEK, NASZ NAJLEPSZY PRZYJACIEL I OPIEKUN 
zmarł nagle w dniu 30 listopada 1986 roku w wieku lat 69. 


MSZA ŚWIĘTA i wyprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku z kaplicy na cmentarzu 
Rakowickim nastąpi w poniedziałek, dnia 8 grudnia 1986 r. o godzinie 12.00, o czym zawiadamiają 


ze smutkiem: 


ŻONA, SIOSTRA, CÓRKI, ZIĘCIOWIE, WNUKI, SIOSTRZENICA I RODZINA 


